工場出荷時の設定 


頂目 

欄値 

デバイス名 

NCXXXXXX 

□グイン名 

空欄 

□グインパスワ-ド 

空欄 

IP 設定 

固活 P アドレス 

IP アドレス 

] 92.168丄24已 

サブネットマスク 

255.255 .255.0 

ゲートウエイ 

0.0 .0.0 


DNS ヴ-バアドレス 


優先 DNS ヴ-バ 

0.0 .0.0 

代替 DNS ヴーバ 

0.0 .0.0 

ダイナミック DNS 

無効 


DDNS ヴービス 


ドメインおよびユ-ヴ名 

空欄 

パスワード 

空欄 



贴 1 

欄値 


ワイヤレス設定 



)1 信モ-ド 

インフラストラクチャ 


ESSID 

core 吕 a 


チヤンネル 
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暗号化 

無効 

LED ] ント□-ル 

通常 

セカンドポ-卜 

無効 

セカンドポ-卜き号 

0性欄） 


ビデオ誠 



解像度 

320 X 240 


圧縮率 

Medium 


フレ-編速度 

Auto 


電源周波数 

已 OHz 


巧証と修理について 


■保証について 

製品保証書に記載されている「製品保証規定」を必ずお読みになり、 
本商品を正し<ご使用<ださい。無条件で本商品を保証するとい5 
ことではありません。正しい使用ち法で使用した場合のみ、保証の 
対象となります。本商品の保証期間については、製品保証書に記載 
されている保証期間をご覧ください。 

■修理について 

故障と思われる現象び生じた場合は、まず取扱説明書をご覧いただ 
さ、設定や接続び正し<行われているかを確認してください。現象 
び改善されない場合は、弊社ホームページに掲載されている「修理依 
頼用紙」をプリントアウトの上、必要事項を記入したものと製品保証 
書および購入曰の証明でさるちののコピー（レシート等可）を添付 
し、製品(添付品一式と共に）をご購入された販売店へお持ちくださ 
い。修理をご依頼する際は、 • lU 下の点にご注意ください。 
※弊社へのお持ち込みによる修理は受け付けておりません。 

-修理期間中の代替機等は弊社では用意しておりませんので、予 
めご了承ください。 

-製品保証書に販売店の押印びない場合は、保証期間内であって 
ち有償修理になる場合びあります。 

-製品購入曰の証明びでさない場合、無償修理の対象となりませ 
んのでごを意 < ださい。 

-修理依頼時の運送中の故障や事故に関しては、弊社はいかなる 
責任ち負いかねますので、予めご了承ください。 

■有償修理について 

有償修理の場合は、ご購入の販売店へお持ちください。下記ホーム 
ページに、有償修理価格び記載されておりますのでご覧<ださい。 

http://corega.jp/repair/ 

コレガホームページのご案内 


コレガホームページでは、各種商品の最新肩報、最新ファームウエア、 
よくあるお問しをわせなどをお知らせしています。本商品を最適にご利 
用いただくために定期的にご覧いただくことをお奨めいたします。 

http://corega.jp/ 


製品に関するご質邸ホ•一 


製品のご質問はコレガサポートセンタまでお問い合わせください。 
お問い合わせの際には弊社ホームページ掲載の「お問い合わせ用紙」 
または下記の必要事項をご記入いただいた書面を用意して、メー 
ル、 FAX 、 電話のいずれかでお問い合わせください。 

■お問い合わせ先 
〈 corega サポートセンタ〉 

Mail サポート：下記 URL からユーヴ登録をした後、お問い合わせを 
してください。 

http://corega.jp/faq/ 

TEL : 04己- 476-6268 
FAX : 04己- 476-6294 
〈受付時間〉 

] 日:日日〜] 2:日日、 13:00-18:00 月〜金(祝•祭日を除く） 

※サポートセンタへのお問合せは日本語に限らせていたださます。 
This product is supported by Japanese only . 

■必要事項 

あらかじめ下記の必要事項を控えておいて < ださい。 

-製品名 

-シ IJ アル番号 ( S / N )、 IJ ビジョンコード （ Rev .) 

•お名前、フ IJ ガナ 
-連絡先電話番号、 FAX 番号 
-購入店 
-購入曰付 

-お使いのパソコンの機種 
• 0 S 

-お問い合わせ内容(でさる限り詳しくお知らせください） 

-接続構成 

おことわり 


•本書は、株式会社コレガび作成したちので、全ての権利を弊社 
び保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコ 
ピーすることを禁じます。 

-予告なく本書の一部または全体を修正、変更することびありま 
すびご了承ください。 

-改良のため製品の仕様を予告なく変更することびありますびご 
了承ください。 

この装置は、情報処理装置等電波障害自を規制協議会 ( VCCI ) の基準 
に基づくクラス巨情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用 
することを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン 
受信機にお接して使用されると、受信障害を引さ起こすことびあり 
ます。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 


Copyright ©2005 株式会社コレガ 
corega は、株式会社コレガの登録商標です。 

その他、この文書に掲載しているソフトウエアおよび周辺機器の名称は各メーカ 
の商標または登録商標です。 

200己年9月 初版 

2006年日月第二版 
本書は再生紙を使用しています。 
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Y613-07740-00 Rev.B 


Ccorega) 


CG-WLNCMNGVS 


はじめにお読み<ださい 


このたびは 「 CG - WLNCMNGV 2」 をお買い上げいただき、誠にありびとうございます。本書をお読みになり、正しい設置’ 
操作を行ってください。また、お読みになった後む大切に保管してください。 


厂 ■ 


ま全におほいいただ<ためにお読み<ださい 


ここには、使用者および他の人々へのち害や財産への損害を未然に防 
ざ、ご購入いただいた製品をま全に正しくお使いいただくための注意 
事項び記載されています。 

使用されている警告表示および絵記号の意味は次のよラになっていま 
す。内容をよくご理解のラえ本文をお読みください。 


警告表示の説明 


A 警告 
A 注意 


絵記号の説明 


この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、 
人び死 t または重傷を負ラ可能性び想定される 
内容を示しています。_ 

この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、 
人び傷害を負ラ可能性び想定される内容および 
物的損害のみの発生び想定される内容を示して 
います。 


A 


この 記号は警告.を意を喚起するための記号です。記号の中 
または近くに具体的な警告-ミち意事項び示されています。 


例） 


A 


「発义注意」 


0 


この記号は禁止行為を示すための記号です。記号の中または 
近くに具体的な禁止事項び示されています。 


例） 


⑩ 


「分解禁止」 


この記号は必ず巧っていただをたい指示内容を示すための記 
► 号です。記号の中または近くに具体的な指示内容び示され 
ています。 


例） 




「電源プラグをコンセントか5抜く」 




が 

禁 止坦' 


A 警告^^ ■ 

家庭用電源 ( AC 100 V )なかでは絶対にほ用しないで < ださ 


異なる電圧で使用すると発煙、乂災、感電、故障の原因とな 
ります。 


〇 


化ず付属の専用 AC アダプタ（または電源ケーブル)をほ用し 
て < ださい。 

本商品付属な外の AC アダプタ（または電源ケーブル)の使用 
は乂災、感電、故障の原因となります。 


Q 

巧止 


電源ケーブルを傷つけたり、加工したりしないでくだをい。 

電源ケーブルに重いわのをのせたり、加熱や無理な曲げ、ね 
じり、弓 I っ張ったりすると電源ケーブルを破損し乂災、感電 
の原因となります。また、電源ケーブル（または AC アダプ 
夕）をコンセントから抜くとさにケーブル部を持って抜かな 
いで < ださい。 


Q 

禁止 


本商品 （ AC アダプタさむ）は風通しの悪い場所に設置しない 
で < ださい。 

過熱し、乂災や破損の原因となることびあります。 


⑩ 

巧おな止 


本商品 （ AC アダプタさむ）を分解や改造はしないで<ださい。 

感電、乂災、けび、故障の原因となります。 


プラグを技く 


本商品の通風? L などか5巧巧や異物び巧部に入った5 、 AC 
コンセントか5プラグを巧いてください。 

そのまま使用を続けると、乂災、感電の原因となります。 


运 

フラグを技く 


煙び出たり、へんな臭いびした百ほ用を中止し、 AC コンセ 
ントか百プラグを巧いてください。 

そのまま使用を続けると、乂災、感電の原因となります。 




濡れた手で本商品を巧わないで < ださい。 

電源び接続された状態で、本商品の操作や接続作業を行ラと 
感電の原因となります。 


0 

祭止 


本商品は一破事お、家庭でのほ用を目的とした商品です。 

本商品は、住宅設備-医療機器-原子力設備や機器-航空宇 
宙機器.輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器およ 
び極めて高い信頼性を要求される設備や機器としての使用、 
またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。 
これらの設備や機器、制御システムなどに本商品は使用しな 
いで<ださい。本商品の故障により社会的な損害や二次的な 
被害び発生するおそれびあります。 


A ミ主意 


0 


本商品をを段積みでほ用したり、通風? L をふさいだりしない 
で < ださい。 

内部に熱びこもり、火災や故障の原因となることびあります。 


〇 


本商品の前ををち、および上部には十分なスぺースを巧巧し 
て < ださい。 

換気び悪くなると内部温度び上昇し乂災や故障の原因となり 
ます。また、商品に使用しているアルミ電解コンデンサは、 
高い温度状態で使用し続けると早期に寿命び尽きることびあ 
ります。寿命び尽きた状態で使用し続けると、電解液の漏れ 
や枯渴び生じ、異臭の発生や発煙、乂災の原因となることび 
あります。 


Q 

某止 

0 


本商品を;夕のよラな場所で巧用やが管はしないで < ださい。 

-直射日光のあたる場所 

-暖房器具の近くなどの高温になる場所 

-急激な温度変化のある場所（結露するよラな場所） 

-湿気の多い場所や水などの液体びかかる場所 
-振動の激しい場所 

•ほこりのをい場所や、じゅラたん等のイ呆温性、保湿性の高 
い場所 

-腐食性ガスの発生する場所 
-台所、お室、洗面所などの水気や湿気びをい場所 
-ュニットバスや天井裏など高温-多湿で風通しの悪い場所 
-壁の中などお手入れび不可能な場所 
-強い磁気や電磁波び発生する装置びおくにある場所 


〇 


事が防止のため、お手入れ可能な場所に設置してください。 

本商品 ( AC アダプタ含む)にほこりなどび付着していると発 
煙や乂災の原因となる場合びあります。ほこりなどび付着し 
ている場合は、電源を切った状態にしてから乾いた布でよく 
巧を取ってください。 


0 


雷のとをは本商品や接続されているケーブル類に触5ないで 
<ださい。 

落雷による感電の原因となります。 


0 

祭止 


本商品を落とした0、強い衝撃を与えないでください。 

故障の原因となることびあります。 


L ■ 


製品概要 


添付マニュアルのご紹な 


CG - WLNCMNGV 2 は、有線 LAN 、 または無線 LAN に接続できる 
タイプのネットワークカメラです。デジタルズーム機能を搭載し、 
撮影した画像は携帯電話から閲覧することち可能です（※携帯電話か 
らの閲覧は静止画像のみとなります)。 

同旧品一覧 


本商品をご使用になる前に、1；!下のものび同捆されていることを確 
認してください。万が一、欠品•不良などびございましたら、お買 
い上げいただいた販売店までご連絡ください。 


本商品には、次のマニュアルび添付されています。各マニュアルを 
よくお読みになり、本商品を正しくお使いください。 

■はじめにお読みください(本書） 

安全にお使いいただくためのごを意や、本商品の基本的な情報など 
を説明しています。本商品をお使いになる前に必ずお読みになり、 
正しくお使いください。 

■お使いの手引さ 

本商品の基本的な設定などを説明しています。 


□ CG - WLNCMNGV 2 本体 OAC アダプタ 

□アンテナ□ユーティ IJ ティディスクに D - R 日 M ) 

□スタンド□スタンド用延長アーム 

□ゴム足 X 3 □壁掛け用ネジセット（アンカ X 3、ネジ X 3) 

□はじめにお読みください(本書）□お使いの手引さ 

□電波干渉注意ラベル□製品保証書 （ 1年） 


■詳細設定ガイド ( PDF ファイル：ユーティリティディスクに収録) 

本商品や、管理用ソフトウエア 「NCView A 」 の詳細な機能説明や、 
トラブルシューティングなどを説明しています。お使いの手引さで 
基本的な設定び完了したあと、必要に応じてご覧ください。 

■ NCViewS 取扱説明書 ( PDF ファイル：ユーティリティディスクに収録) 

画像閲覧ソフトウエア 「NCView S 」 の使用方法などを説明しています。 
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さ部のち祿と機能 


本商品のソフトウエアについて 


■前面 

① Power LED (緑） 

霞原び入っているときに点灯します。 

③ Link/Act LED (桓） 

ネットワーク機器との接続状態び表 
示されます。 

点灯：ネットワーク機器とリンク 
しています。 

点滅：データ通信中です。 

⑤カメラレンズ 



カメラレンズび向いている方向の画像を撮ることびできます。 


■背面 

① シリアル番号ラベル 

本商品のシ U アル番号と IJ ビジョン 
び記載されています。シ IJ アル番号 
とリビジョンは、弊社サポートセン 
夕へお問い合わせする場合に必要と 
なります。 

② 警告 ラベル 

本商品を安全にお使いいただ<ため 
の重要な情報び記載されています。 
必ずお読み < ださい。 

③ SMA コネクタ 



付属のアンテナを取り付けます。また別売のオプショナルアンテナ 
を取り付けることちできます。 


④ LAN ポート 


パソコンやルータを接続するためのポートです。]日 Mbps / 
1日日 Mbps の切り替えはオートネゴシエーション機能によって自動 
的に行われます。また、別売の PoE アダプタを接続することびでさ 
ます。 PoE アダプタの詳細については、付属の「お使いの手引さ」を 
ご覧ください。 

⑥ DC ジャック 

付属の専用 AC アダプタを接続するためのコネクタです。また、別売 
の PoE アダプタを接続することびでをます。 PoE アダプタの詳細に 
ついては、付属の「お使いの手引さ」をご覧ください。 

⑥ MAC アドレス 

本商品の MAC アドレスび記載されています。 

⑦ Reset スイッチ 

本商品の設定内容を工場出荷時に戻す場合に使用します。操作方法 
は付属のユーティ IJ ティディスク収録の「詳細設定ガイド」をご覧く 
ださい。 


本商品を使用するために次のソフトウエアを用意しています。 


① NCSetup 

本商品のセットアップびできます。 

③ NCView A 

本商品の画像の閲覧および機能の設定を行ラことびでさます。 

⑤ NCView S 

本商品の画像の閲覧および静止画-動画の設定びでさます。 

7^ .①および②の詳しい操作方法は、付属の「お使いの手引 

Ml き」またはユーティリティディスク収録の「取扱説明書」を 

ご寶ください。 

•③はユー ティリティディスクに収録されています。ま 
た、弊社ホームぺージ ( http :// corega . jp ) よりダウンロー 
ドすることもできます。 

本商品の使用例 


本商品を使用すると、撮影した画像を離れた場所からネットワーク 
経由で見ることびできます。カメラをネットワークに直接接続でき 
るため、パソコンを経由しなくても、離れた場所から撮影した画像 
を見られます。 



その他にち、次のような使用例びあります。 
•家、会社などの防犯に 
-ライブ映像の動画配信に 
-遠隔地の状況把握に 

アンテナの取付方法 


本商品に付属のアンテナを取り付ける場合、次の手順を行ってくだ 
さい。 


■上面.底面 
① スタンド用ネジ穴 

スタンドを本商品に取り付ける場合 
は、ここに取り付けてください。上 
面-底面の合計2箇所に付いていま 
す。 



1アンテナを本商品背面にある SMA コネクタに、次の図の方向 
に回して取り付けます。 


2 切り込みびある側にアンテナを折り曲げることびできます。 
必要に応じてアンテナを立ててください。 



^アンテナを無理に逆方向にがらないでください。無埋に逆 
を意 I 方向に析ると破損する恐れがあります。アンテナを任意の 
向きにするときは、アンテナをがり曲げてからアンテナ全 
体を回弦させてください。 
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スタンドの取付方法 


本商品の使用方法について 


本商品に付属のスタンドを取り付ける場合、次の手順を行ってくだ 
さい。 


に、本商品が落下するなどして、ケガをしたり、本商品が 
破損する原因になる恐れがあります。 


^スタンドを取り付けたときは、確実に固をされていること 
を確認してください。特に天井や壁などに固をしたとき 


1スタンドの上部を回して取り付けます。 



2 スタンド全体を、本商品のスタンド用ネジ穴に回して取り付 
けます。 



3 本商品とスタンドにゆるみびある場合は、スタンドの上部に 
あるツマミをさらに同じち向に締めて、確実に固定します。 



7^ •取り外すときは、取り付けるときと逆の手順で逆方向に 
淵 回します。 

-カメラ上部にスタンドを取り付けるときも、上記手順と 
同様に取り付けてください。 


■スタンド用延長アームを取り付けるとき 

カメラの高さの位置を変えるとさに使用し 
ます。スタンドを取り外し、ちの図のよう 
にして、スタンド用延長アームを回して取 
り付けます。 



付属の「お使いの手引さ」をご覧いたださ、本商品の設定を行ってく 
ださい。また、ダイナミック DNS など本商品の詳細な設定について 
は、ユーティ IJ ティディスク収録の「詳細設定ガイド」をご覧くださ 
い。 

製品仕様 


-般仕様 


■有線 LAN 仕様 


ヴポート規格 

IEEE 802.3 U (] 00 BASE - TX ) 

IEEE 802.3(]0目 ASE - T ) 

インタフェース 


コネクタ 

RJ -4 已 X ] 

規格 

100目 ASE - TX / ] 0目 ASE - T、Full Duplex/Half 
Duplex オートネゴシエーション 

MDI / MDI-X 切換 

自動認識 

アクセス方式 

CSMA/CD 

伝送速度 

100 Mbps /1 0 Mbps 


■無線 LAN 仕様 


サポート規格 

国際規格： IEEE 802.1 Ig . IEEE 802.1 lb . 

IEEE 802.1 1 

国内規格 ： ARIB STD - T 66 

周波数帯域 

2.412 〜2.472 GHz (中む周波数表示） 

チヤンネル数 

13 ch ( l 〜 13 ch ) 

伝送速度 

IEEE 802.11昏 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps 
IEEE 802.11 b : ll / 已.己/ 2/1 Mbps 

伝送方式 

OFDM (直交周波数分割を重変調ち式)、 DS-SS (直 
接拡散型スぺクトラム拡散ち式） 

アクセス方式 

CSMA/CA 

対応モード 

lnf 「 ast 「 uctu 「 e / Ad-Hoc 

セキュリティ 

WEP (64/1 28 bit ) 、 WPA-PSK ( TKIP ) 

■対応日 

Windows XP / 2000 / Me /98 SE、Mac 日 S X 

■対応パソコン※ 

DOS / V、Macintosh 

■対応 Web ブラウザ※ 

Internet Explorer 曰.己]; Lb、Safari 1 .21ソ上 


■電源部 



本体 

最大消費電力 1己已 W 

AC アダプタ 


定格入力電圧 

AC ] 0 OV (已 0/60 HZ ) 

定格入力電流 

已〇 0 mA 


■環境条件 

動作時温度/湿度 

〇〜 40 で/ 90% IU 下（結露なさこと） 

保管時温度/湿度 

一1〇〜日0で/9已％政下（結露なさこと） 


■取得承認 

VCCI クラス目 

■外形寸法(本体のみ） 

目7 ( W ) X 7 1の) X 73 ( H ) mm (アンテナ、スタンド含まず） 

■質量（本体のみ） 

1 32 g (アンテナ、スタンド、 AC アダプタ含まず） 


※本商品の設定は Windows 環境のみの対応となります。 
《 Macintosh では付属のソフトウェアはお使いいただけません。 


カメラ部仕様 

センサ 

1/4インチカラー CMOS センサ (640 x 480 pixel ) 

画素数 

30万画素 

ゲインコント□ール 

自動 

露出/ホワイトバランス 

自動 

シャッタースピード 

電子シャツター ] /1己0,000秒〜]/60秒 

最低照度 

2.已 lux ( fl .4、 3000 K カラー） 

焦点距離 

6.0 mm 

絞り値中値） 

F 1.8 

撮影距離 

20 cm 〜〇〇 

ビデオ部仕様 

画像圧縮方式 

JPEG 

ビデオ解像度 

640 X 480 ( VGA ) 、 320 x 240 に IF ) J 60 x 1 20 ( QCIF ) pixel 

フレーム転送速度 

10 fps @ VGA /2 已 fps @ CIF /30 fps@GOF 
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